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DEMONSTRATIONES UNIVERSALES ET OCULARES 
RATIONIS DIAMETRI AD PERIPHERIAM , UT 8:25. 


PROBLEMA JL £64 


T. Determinave fummam exceffus €? defellus 2 quantitatum, quae 
rum altera exceffiva y altera. defettiva. ; 

Sit. quantitas excessiva = a, excessus ejus supra veram = 4x, & 
defectus defective à vera = y: erit quantitas vera = à—x, $ de- 
fectiva = a—x—y, que ablata ex excessiva = a, relinquit diffe- 
tentam. TY. : 

Theorema, ^ Differentia 2 quantitatum, quarum altera excessiva; 
altera defectiva, est ipsa summa excessus & defectus. i 

2. COROLLARIUM. Ablata itaque quantitate defectiva ex 
excessiva, relinquitur summa excessus & defectus, quam brevitatis 
causa voco etiam fummam x T y. 

: PR.OB LE MA. IL 

3. Determinar? tam exceffum, quam defe&tum 2 quagtitatum, 
que cum atia communi proportionaliter crefunt, veluti peripherig cum 
diametro, lunulee cum quadrato diametri Ec. E? quarum altera inventa fuit 
per rationem exceffivam., altera per defeltivam. 

Sit diameter = a, & peripheria excessiva = b: erit ratio ex- 
ces. diametri ad periph. = a:6. Sit porro diameter — d, & periph. 
defect. — e: erit ratio defect. diametri- ad periph. — d : e. Assumpta 


itaque diametro — t pro atio termino utriusque proportionis, prodeunt 


perphérie be & ec — abe & sec — ub & ae, quarum posterior ablata 
a d ad ad ad ad 4 
€x priore relinquit summam x T YEARS, 2.). Sit jam hujus 


ad 
numerator db — ae — d t a, hoc est, sit ille conflatus ex utroque de- 
nominatore peripheriarum falsarüm: "quoniam unum aequalium alteri 
salva quantitate -substitui potest: erit quantum ara quoque summa ex- 
d 


a 

cessus & defectus, & ejus numerator simul aggresatum ex utroque 
factore.d & a denominatoris sui ad. Jam cum nulle aliz partes hanc 
summam Ita constituere queant, ut ejus numerator constet ex utroque 
factore. denominatoris:sui, seu, quod idem est, ex utroque denomina-- 
tore peripheriarum. falsarum , nisi 1:8 & 1 E palam est, alteram 
earum esse excessum, alteram. defectum. Et quoniam peripheria exces. 
constat ex vera &. excessu, & I:a- est ejus, pars homogenea, evidens 
€st, hanc. esse excessum, & alteram. defectum. 

Tieorema. Si numerator summe x 1 y est aggregatum ex deno- 
ininatoribus simplis peripheriarum, ( lunularum.) excessive & defectives 
necesse est, ut denominator excessus sit idem. ac peripheriz (Iunulz) 
excessive, denominator defectus idem ac defective, $ numerator 


utriusgue unitas. 
(1) 4. CO- 


4. COROLLARIUM. Si numerator summe x t y est conflatus 
ex: denominatore simplo ‘peripherie (lunu lz) excessive, & multiplo 
defective,” h.e. ex uno denominatore excessive, & pluribus, quam 
uno ie designetur numerus. hanc. pluralitatem denominatorum 
indicans per m. Sit itaque summa numerator db — aé ( §. 3.) = md ta: 
ent quantitas. "dia quoque summa excessus & defectus, cujus partes 

ad 
sunt ra e Lo E 
ad a ad d 

Theorema. . Si numerator summe x Ty est conflatus ex uno de- 
nominatore peripheriz (lunule ) excessive, & pluribus, quàm uno de- 
fective; debet numerus, hanc pluralitatem denominatorum indicans; 
esse numerator excessus; & unitas numerator defectus, 

PURO BAE E M ASS 

5. Determinare rationem diametri ad peripheriam. 

RESOLUTIO. 1.) Assumta diametro 8 pro: 3tio termino Cu- 
jusvis proportionis , quaratar pel rationem excessivam quamcunque , 
modo non sit major, quam 1:32, peripheria una, & per defectivam 
1:3 altera. 2.) Peripheria- defectiva dematur ex excessiva, ut 
innotescat summa x Ty. 3.) Ex numeratore hujus summe auferatur 
denominator peripheriz exces. & residuo subscribatur idem denomi- 
nator, ita habebitur excessus, unitati autem subseribatur unitas, 82 
prodibit defectus. 4.) Excessus auferatur ex periph. exces. ; vel de- 
fectus addatur ad is ita patebit, diametrum esse ad. quamli- 
bet periph. hac methodo inventam, ut 8: 25. 

DEMONSTRATIO. Per rationes 7:22 & 1:3 emergunt pe- 
npheriz E o a SNC * que ex se demtz relinquunt sum 
mam xT yi 3 { (8. 25 a ex cujus numeratore denominator 7 periphe- 


11% exces. subdi us reling ult.15 ex 0 quo perspicuum est, numeratos- 


rem summz constare ex. 7 & 1, h.e. ex denominatote n 7 Pos 
pheriz exces: & denominatore simplo — 1 defective: unde (perg. 3.) 


Jj 


excessus'est + & defectus + conseqnenter peri ipheria vera ee 7 


er vel de: zs aa 2,5, -Peraduones yI:30 & 1:3 Oris 
Summam xTy — Ys, ex cujus "aumferatore denominator 71 periphe- 
tie exces. ablatus, relinquit 65; ex quo liquet, numeratorem “summe 
esse conflatum ex 71 & 65, h-e. E denominatore simplo 71 periphe- 
tig exces. & 65 denominatoribus — 1 defective. Cum igitur residuum 
65 sit numerus indicans pluralitatem denominatorum peripheria defect. 
subscrbatur ei denominator excessive , ut prodeat excessus £2; uni- 
tati autem subscribatur r, h.e. denominator defective , ut habeatur 


untur peripheriz 1829 & cl 1340 & 1704, quarum diferentie exhibet. 
136 


defectus 3 (8.4.). Ergo permheria vera est 154» — $5 — 1225 255 
vel 22 +3 = 3 > 2g. Per rationes 112 :367 & 1:3 nascuntur pe- 


ripheriz T 2938 & VT, que ex se es manifestant 


sumo 


(V SS E UT 


\ 


summam x Ty — 225, ex cujus.numeratote denominator 113 periphe- 


rie exces. demtus relinquit residuum 111. Ergo numerator summe 
est aggregatum ex 113 & 111, h.e. ex dehomufitore simplo 113 pē- 


riphenz exces. & ex iir denominatoribus — 1 defective: unde ex- 
cessus est 123 & defectus 1, consequenter peripheria vera 2235 — 11r 
Zug en Per rationes 100:313 & 1 :3 prodeunt peripherie 
2504 87 2$ — 250% & 2420, quarum differentia sistit summam x T y = 738, 


ex eujus numeratore "denominator 100 peripherie exces. subductus, 
dat residuum 4. Ergo numerator summz componitur ex 100 & 4, 
h.e. ex denominatore simplo 100 peripherig exces. & 4 denominato- 
ribus — 1 defective : adeoque excessus est ,$5 & defectus-3, conse- 
quenter peripheria vera os — 48s — "os — 25. Jam cum per omne 
rationes excessivas non majores, quàm. 1:32, 6 defectivam commu- 
nem 1:3 peripheria diametri 8 femper ES fine ulla exceptione demon- 
strative reperiatur — 25, & ob similitudinem circulorum quevis diame- 
ter ad periph. snam eandem habeat rationem; palam est, diametrum 
quamcunque esse ad per ripheriam’ suam — 8:25. 
THEO R6- MiA: 

6. Exte[fus ES defeftus peripheriarum falfarum per Problema 
præcedens legitimo determinantur. 

Demonfiratio ocularis. Ut summa x Ty resolvi queat in partes 
homogeneas periph. falsarum, requiritur unice, ut ejus numerator sit, 
conflatus ex denominatore simplo periph. exces. & simplo, "yel multi- 
pla defective. Huic conditioni autem differentia periph. falsarum 
diametri 8 semper facit satis. Quoniam itaque numerator ime sum- 
mæ $ est aggregatum ex utroque denominatore 7 & 1 periph. falsa- 


ODD . 
rum, palam est, partes ejus esse 5 & 1, quarum posterior est excessus 


quesitus, & prior defectus; sed majoribus terminis expressus: nam per 
reductionem periph. ad eandem denominationem, termini excessus in 
periph. exces. contenti non-variantur, quia denominator — 1 periph. 
defective non multiplicat. > Termini defectus autem per ductunr periph. 
defective in denominatorem excessive toties augentur , quoties'in hoc 
denominatore continetur unitas: adeoque summa x Ty omnino con- 
stare debet ex excessu invariato, & defectu per denominatorem pe- 
riph. exces. ad majores terminos reducto. Dividendo itaque hos ter- 
minos majores per eundem depo d necessario emergere debet 
defectus quaesitus. Cum itaque pars 7 we per denominatofem 7 
periph. exces. ad terminos minores sit = ; pars 7 autem per denomi- 
natorem — r periph. defect. ad minores detis reduci- nequeat, ne- 
cesse est, ut! 1, utpote pars homogenea periph. excessive, sit excessus, 
8 1 ejusdem denominationis cum efectiva, defectus quesitus: id quod 
etiam inde evidens est, quia nille-alie partes summam $ ita constitue- 
re iiie ut "em numerator sit aggregatum ex denominatoribus 7 & 


(2) 3 peri- 


e 


1 petipheriarum falsarum, nisi 3 & 3. 2.) Demto denominatore 7r 
periph. excessive ex numeratore 2de summa 25, remanent 65: ergo 
numerator ejus est conflatus ex denominatore simplo 71 petiph. exe 
cessive, & 65 denominatorbus — 1 Fac x unde sümma ipsa est 
= 1714} FT $4, consequenter excessus$}, & defectusi. 3.) Sub- 
ducto domador 113 periph, exces. ex tiüératofe sti» summe 22%, 
prodit residuum 111: o numerator ejus constat ex denominatore 
simplo 113. periph. exces. & ex Tır denominatoribus — 1 defectives 
adeoque summa Ipsa ese tate tet OPER. consequenter excessus 
est 172 & defectus E. 4.) Subtracto .denominatore 100 periph. exces. 
i numeratore 4tz summe: 194, relinquitur residuum 4: ergo numerator 
ejus est compositus ex denominatore simplo 100, & 4 denominatori- 
bus — 1 periph. defect: hind summa ipsa est — 129 T 425 — 1 T $5, con- 
sequenter excessus „Is, & defectus 4. ` Jam cum excessus & defectus 
hac methodo demonstrativa inventi, sint semper iidem, qui reperiun- 
tur per Problema precedens; manifestum est, per illud excessus & 
defectus legitime determinar. Denique causa, cur excessus & defe- 
ctus periph. falsarum diametri 8 sint semper ende em partes homoge- 
nex, est hec: Diviso consequente rationis vere per suum antece- 
dentem, prodit quotus 3 cum; ; jam vero divisis consequentibus ra- 


tionum excessivarum $. st per suos Antecedentes , emergit quotus 3. 


cum fractionibus 2.22 45 3%. Reducendo itaque quamlibet. ad ean- 
dem re SoS u u &. auferendó. minorem. à majori, relin- 

quuntur excessus sy sos $33 sso: Jam cum excessus & defectus. pe- 

upheriarum diametri 8 crescant in ratione octupla; necesse est, ut 

excessus peripherie 1me ($. 5: ) sit? — 23 2de $$$ — $13 stie (E em 

iii; gie $2 355. Et quoniam ratio defectiva 1:3 deficit à vera 

i parte; manifestum est, uo uu diametri 8 = hanc rationem 

inventam in defectu peccare $ h.e. 5. Ergo. Vel cum periph. sit. 
diametri pla cum i, erit posita. diametro — Z; periph. seeks As 

que-multiplicata per 8 manifestat periph. diam. 8a T240 Tha x d 

Ergo quavis periph. ducta in 8 constat ex 25 diametiis Sa multi- 

plicata. Sit an pefiph. exces. — 3 at a: ert periph. exces. diame- 

in8a-—24aT22, que itaque in excessu peccat 5a, quz ablata ex 5 

relinquit periph. veram 2461 28 —25 0, qua divisa per a, prodit 

peupheria diametri 8 — 25. 

7. COROLLARIUM. Posito denominatore periph. exces. — a: 
ent peripheria 24, que per demonstrata est vera, reductione facta — 
25a:a, qua ablata ex excessiva, relinquitur excessus solus. + Aufe- 
"endo autem ex eadem defectivam 25 a—a:a, relinquitur. prater ex- 
cessum adhuc defectus a: a ($. 2.); ex quo palam est, numeratorem 
summa cujusvis per rationem defect. 1:3, & excessivam quamcun- 
que 4:17,'/$:28 &c. invente, constare ex numeratore excessus &. 

uno 


uno a, h.e. ex multiplo denominatóre periph. defect. & simplo exces- 
sive.  Auferendo igitur ex numeratore summe denominatorem — 4 
periph. exces. & scribendo sub residuo eundem denominatorem, ne» 
cessarió prodire debet excessus; ex quo patet universalitas Problema- 
tis” st. 2 

8. “SCHOLION. Frufira igitur afferitur ,. 2 Jolis 2 limitibus 
quantitatem. incoguitam ( cum- cognita in eadem. ratione crefcentem: ) 
nunquam poffe determinari: Contrarium extemplo patebit ex 3 punttis 
fequentibus, que nenio in dubium vocare potefl. 1.)-Si ratio vera qua- 
drati diametri ad lunulam nondum dwnotui[]et; weperiretur ea demon. 
fivative hoc modo: . Per rationem exces. 33 : 10 ES defeftivam 5:1 pros 
deunt, afjumto diametri quadrato 4 pro 3tio termino. proportionum, lu- 
nule falle $9 & 4. — $99 & 132 (en ifaque limites, intra quos conti- 
netur lunula vera) guarum differentia exhibe fummam. xT y — 4, 
ex cujus numeratore denominator 33 limulg exces. ablatus, relinquit 35 ; 
ergo numerator [umma conflat ex denominatore fimplo 33 Y ex 7 
denominatoribus —'5 lunule defeft, confequenter. fumma ipfa eft. — 
Pk tpi. “Gam cum termini exceffus ob multiplicationem integra lus 
mule exces. per 5 quinquies, ES termini defetius per dulum integra lu. 
nule defekt, in 33 tricies ter fuerint aucti, opus efl, per eosdem denominato- 
vés 33 ÉS 5 portes 72, ES 24 ad minores terminos 3 EF J,veducere, quarum 
poflerior, utpote pars homogenea lunulg exces, eft exceffus, & prior» 
ejusdem denominationis cum defeítiva, defeftus: adeoque. lunula vera eft 
se, — 33 — 15 vel $3 72 1) ad quan igitar quadratum dias 
metri eft, ut 4: Y, Ergo. 2.) Per rationes 7:2°& 13:33 1574 es 
21:55 23:6 © 29:7 oriuntur lunulg falle 344.35 2525. & 25. Jam 
cum per Theorema Hippocratis lunula vefpondzns quadrato 4, fit — 13 
patet ad oculum , lunularum excefivarum: excejlus effe 3 3; 23 C9 defen 
&ivarum defeblus 4 41 z; © quidem hanc: ob caufam, quia numerator 
cujuslibet fumma excejlus ES defetius conftat ex denominatoribus fimplis 


lunularum falfasun. 3.) Per vatioues exceflivas 25:7, 27: 8, 30:9 ©. 
E 12 33 3. 


defelitiva communis $3 ex quo denuo apparet ad oculum , exce[Jus ejfe 
A. 4$ ES defeflum communem 3, quorum. caufa eft hac, quia nume- 


2v 


ivi ad periph: 8:25 ope eorum inventa ES demonfirata, extra omnem. 
dubitationis ales m eft pofita: id quod nemo: mifi invidi veneno fuffufus. 
inficiabitur: 
9: COROLLARIUM. . Posita diametro —a, & peripheria — ps 
prodit ratio quadrati diametri ad circulum — aa: ap —4a:p, & cubi 
(3) S diame= 


dina ad spheram = aaa: aap:6 — 6a: p. Jam cum diameter sit ad 
periph. ut 8:25; palam-est, quadratum diametri esse ad circulum, 
ut-32:2j, & cübum diametri ad spharam , ut 48 :2 
PERSOFB LoMSA IV. 

1o. Determinare rationem. diametri ad peripheriam aliter. 

RESOLUTIO. :.) Ratio excessiva diametri ad periph. qug- 
cunque, nom major tamen quam 1:3 355 multiplicetur per 8, si ejus 
Antecedens non est divisibilis per hunc numerum, & consequenti no- 
vo per hanc multiplicationem orto subscribatur Antepedens novus, ut 
habeatur peripheria exces. respondens diametro 1; consequenti autem 
rationis defective 8 : 24 subseribatur ejus Antecedens , ut prodeat pe- 
riphera defectiva. 2.) Ambz peripheris invente. subtrahantur à se 
invicem, ut relinquatur earundem summa excessus & defectus. 3.) Ex 


numeratore-hujus summa dematur denominator peripherie exces. &re- 


siduo subscribatur denominator communis; idem denominator subscri- 
batur etiam denominatori peripherie exces. quo facto piodibunt ex- 
cessus & defectus, sed majoribus terminis expressi; 4.) Hi termini 
majores reducantur ad minores per denominatores periphertaram falsa- 
rum, ita prodibunt partes quasite, quarum ea, quz est ejusdem deno- 
minationis cum, periph. exces. est excessus, & altera defectus; ablato 
deinde priore ex periph. exces. vel addito posteriore, ad defectivam, 


prodit peripheria vera semper Z 45. 

E.gr. Per rationem ca 100: 325  800:2600, & de- 
fectivam 8 : 24 prodeunt, posita diametro = a lerne E 
"vs & Wi, quarum differentia sistit summam excessus & defectus 
= 1632, ex cujus numeratore denomigator Soo peripheriz excessive 


subductus dat residuum 800, cul subscribendo denominatorem commu- 
nem 6400, prodit una pars nempe ¿2235 subscribendo autem denomi- 
nator 800 periph. exces. eundem denominatorem communem, oritut 
pars altera ¿2% . Reductis deinde. hisce partibus ad minores términos 
per denominatores 8 & 800 peripheriarum falsarum , emergunt ;equi- 
valentes 198 & 7, quarum prior est excessus & posterior defectus, 

consequenter peripheria vera 2/2? — os ee an el Te 
DEMONSTRATIO. Ratio, cujus Antecedens non est divisibi- 

lis per-8, ideo per hunc numerum multiplicatur, ut excessus evadat 
pars ce a petiph. exces.; ex Proportionum scientia autem con- 
stat, equalitatem rationum. non tolli, per quemcunque numerum ex 
multiplicentur ; ; 2dum punctum resolutionis patet (ex 8.2.)5 3tium & 
4tum autem ita demonstratur. Quoniam ablato denominatore 800 petiph. 
exces. ex numeratore summe i$9e» remanent 800; palam est, hunc 
numeratorem esse conflatum ex denominatore 800 penph. exces. & 
adhuc ex 800, hi e. ex roo denominatoribüs — 8 peripherie defecti- 


vei ergo summa $159 est — ef, T2385." Jam cum termini excessus in 
= | peti- 


EM E 


peripheria excessiva 345° contenti ob ejus reductionem ad denomina- 
torem 6400 per denominatorem 8 peripheriz defect. octies, & termini 
defectus ob multiplicationem integre periph. defect. per denominato- 
yem 800 periph. exces. octingentis vicibus fuerint aucti; opus est, per 
eosdem denominatores 8 & 800 partes $285 & $255 ad minores termi- 
nos reducere, ut prodeant equivalentes pss & z» quarum prior, que 
est pars homogenea peripheriz exces. necessarió debet esse excessus, 
& posterior utpote ejusdem denominationis cum defeetiva , defectus 
quesitus , siquidem nulle partes summam 1609 ita producere possunt, 
ut ejus numerator sit aggregatum ex denominatore simplo 800 peti- 
pheria excessive & 100 denominatoribus — 8 peripherie defective nisi 


199 & q. Jam cum excessus & defectus cujuslibet summz invente 
per rationem defectivam communem 8:24 & excessivam pro libitu 


assumtam, modo non sit major quam 1:34, per hoc Problema, assumta 
diametro = 1, legitime possint determinari, & ablatis prioribus ex pe- 
tiphertis excessivis, vel additis posterioribus ad defectivas. peripheria 
vera diametri = 1, semper prodeat — $55 evidens est diametrum esse 


ad peripheriam, ut x :$* = 8-129: 
PROBLEMA Y. 

11. Determinare vationem. quadrati diam. ad Circulum. 

RESOLUTIO. 1.) Assumto dimidio quadrato 32 diametri 8 pro 
3tio termino cujusvis proportionis, quaratur per ratiónem exces. qua- 
drati diametri ad Circulum quamcunque; modo non sit major, quàm 
16 : 13, semicirculus excessivus,-& per defectivam — 4:3 semicircu- 
lus defectivus ^£, qui-reductus ad terminos minimos esti ^j. 2. 
Semicirculus defect. 2% subtrahatur iosemicirculo exces. ut innotescat 
summa x ty. 3.) Ex numeratore hujus summe auferatur denomina- 
tor semicirculi exces. & residuo subscribatur idem denominator, ita 
habebitur excessus, unitati autem subseribatur unitas, & prodibit de- 
fectus; ablato deinde, priore ex semicirculo exces. vel addito poste- 
siore ad semicirculum defect. pátebit, dimidium quadratum 32 esse ad 
semicirculum quemcunque hac methodo inventum ut 32 225. 
E. gr. Semicirculus pet rationem 400 : 325 inventus, est 737? 82 


defectivus, ut Jam innul ** > Yoo» qui ablatus ex priore exhibet 


summam X Ty hes (gs ex cujus numeratore denominator 400 
semicireuli exces. ablatus relinquit 400. Subscribendo igitur huic re- 
siduo denominatorem 4o semicirculi exces. prodit excessus 255; sub- 
scribendo deinde unitati unitatem, emergit defectus i. Ergo semi- 
circulos verus est 1238 — $55 — 7399? — 2535 velo > 25 &c. 

DEMONSTRATIO. Ablato denominatore 400 semicirculi ex- 


cessivi ex numeratore summe $55 » remanent 400: Ergo hic numeras 


tor est conflatus ex denominatore simplo 400 semicirculi exces: & 400 


denominatoribus — 1 semicirculi defect, adeoque summa Jps$ pe 438 
. $09 ® 


A e qum cum termini defectus semieireult defect. ** ner ejus rea 
ductionem ad denominatorem 400 quidringentis. vicibus fuerint auet 

termini excessus autem ne semel. quidem, q quia unitas non Lo PES 
necesse est, unam priorum partium per eundem denominatorem 400 
reducere ad terminos minimos, ut .emergat + Eygo summe x Ty par- 
tes quesite sunt 353 & F, quarum prior, que est pars homogenea Se= 
micirculi exces. est excessus, & posterior defectus: adeoque semicir- 
culus verus est gaoter tes = 999° —255 vel Y e — & — 25, € 
dimidium quadratum diametri ad semicirculum quemcunque hac:methodo 
determinatum, nt32:25. Jam cum valeat proportio : ut dimidium qua- 
dratum diametri ad semicirculum, ita qui adratum integrum ad circulum in- 
tegrum; palam est, quadratum día ametri eujuscunque esse ad circulum, ut 
32:25. Ergo etiam diameter est ad petipheriamyut 8 : 25 (8. 9.). 

PROBLEMA VI. 

12. Determinare rationen quadrati diametri ad fegmentum, quod 

tomplementum tunule ad femicirculum. 

RESOLUTIO. Assumto diametri quadrato. 64 pro 3tio termino 
cujusvis proportionis, . queratur per rationem exces. quadrati diam. ad 
segmentum quamcunque, modo non sit major, quam 32: 5, segmen- 
tii exces. & pet rationem defect, 8:1 segmentum defect. quod -ita- 
que erit 44 — $. Reliqua peragantur ut ante. E. gr. Segmentum 
per tationes: exces. 206 : 3 1 repertum, est 2 & defectivum it DAD. 

quod subductum ex. exce sivo manifestat summam x y — , ex 
ee numeratore RT 200. Segmenti.exces. ablatus, relinquit 
residuum 184, cui subscribendo denominatorem 200 segmenti excessivi 
prodit excessus 235, qui- ablatus ex segmento. excessivo relinquit 
VOL O 

DEMONSTRATIO: Quoniam ablato denominatore 200 segmenti 
exces. ex numeratore summe a T Y) remanent 184; palam est, Ipsum 
constare ex: denominatore 200. segmenti exces. & 184 denomin tori 
bus == 1 defectivi, consequenter summam ipsam esse — 229 f 258: Jam 
cum termini defectus. ob reductionem segmenti defect. ad denomina- 
torem 200 ducenties fuerint aticti; opus est, eos per eundem deno- 
minatorem 200 iterum dividere, ut prodeat t defectus que esitus 7. Jam 
vero ‘termini excessus manserunt inyariati, quia denominator — 1 non 
multiplicat: unde altera pars 424 est exces:us, consequenter segmen- 
tum vérum viec Pope o Lie oo SR E quoniam 
excessus & defectus segmentorum falsorunr (ex qualibet summa inventa 
per rationem defect, 8: 1, & excessivam pro’ arbitrio assumtam, non 
majorem tamen, quam 32:5) legitime determinantur & ope eorum 
segmentum:verum semper prodit — o evidens est, quadratum diame- 
tu cujmscunque esse ad segmentum, ut 64:9. Ex quo denuo legiti- 


Ane insert: potest , diametrum esse ad periph. ut 8 $25. 
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